63. Stromung mit beliebig groBen Druck- und Geschwindigkeitsanderungen. 311
was auch als groBtmogliche AusfluBgeschwindigkeit aus einer kon-vergenten Bohre zu gelten hat.
Vcrdichtungsstroniuiig. Soil hierfiir iiberhaupt eine einge-schniirte Rohre in Betracht kommen, so muB die Eintrittsgeschwin-digkeit groBer als die Schallgeschwindigkeib sein. Es komint daher stets die Beziehung
Pm
Po
jii Frage, mit WQ ^> ws . Im Grenzfall w0 = ws wird wieder pnjp0 = 1, d. h. es muB eine von Anfang an divergente Rohre verweiidet werden.
Welche Verdich-tungsgrade bis zum eng-sten Querschnitt in Betracht kommen, zelgt Fig. 109 fiir verschiedene Werbe der verhaltnis-maBigen         Anfangsge-
schwindigkeit w>0: w>9 , und fiir k = 1,4 (Gase bei ge-wohnlichen Temperatu-ren), sowie k = 1,135 (an-fanglich feucht gesatt. Wasserdampf) und k = 1,30 (tiberhitzter Wasserdampf).
Bis wJw   = 2 fallen
0
die  Kurven fast zusam-
men.    Bei  groBer en Zu-
fluBgeschwindigkeiten ist
dagegen die Drucksteige-
rung   fiir    Wasserdampf
bedeutend groBer als fiir
Gase.      Die    Linie    fiir
Wasserdampf gilt iibrigens   nur so   weit, als durch die Verdichtung
noch keine Uberhitzung eingetreten  ist.    Bei anfanglich trockenem
Dampf tritt von Anfang an die Kurve fiir iiberhitzten Wasserdampf
in Geltung.
"Dbersteigt die ZufluBgeschwindigkeit die doppelte Schall-gescbwindigkeit, so ergeben sich bis zum engsten Querschnitt sehr rasch wachsende und sehr bedeutende Verdichtungsgrade. Die hier auftretenden Werte von p^Jp^ stehen in gar keinem Verhaltnis zu den entsprechenden Werten bei Expansionsstromung, sie iibersteigen diese auBerordentlich.
Pig. 109.die Geschwindigkeit nicht iiber Schallgeschwindigkeit steigen, was fiir die Verwendung einfacher Mundungen sehr wichtig ist (vgl. Abschn. 64). Mit wn=0 wird                                                                     r 'f!. Fiir beide Falle gilt alsoem sich der Gegendruck, sei es als Uber- oder Unterdruck, mehr ocler weniger weit ins Innere der Rohre fortsetzt.
